grinin ALDP SERİSİ Sele: T o aop 
<> HİDROFORLAR 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 

aalamı damn Oo ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ şu use, 18.122021 
AT RIE AS Bu ite 1312. 
URTE ün ES TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR i 


e >. TEKNİK ÖZELLİKLER 1 PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN A ; P 
URUN KODU| URUN TİPİ ———— — — R il N ÜRETİM YERİ 
BASINÇ (bar) DEBİ (m?) MOTOR GÜCÜ (HP) 4 TAKSİT | 6 TAKSİT | 10 TAKSİT 


TEK POMPALI HİDROFORLAR 


65.01.002.0001 13/10-1 60-43-27 1-3-4 m? 1HP 12.237 12.849 
65.01.002.0002 13/13-1 78-57-38 1-3-4 m3 1,5 HP 13.178 13.837 
65.01.002.0003 13/17-1 100-79-53 1-3-4 m? 2 HP 14.381 15.100 
65.01.002.0004 13/27-1 160-123-87 1-3-4 m3 3 HP 16.869 17.712 
65.01.002.0005 13/31-1 180-141-100 1-3-4 m? 4 HP 18.715 19.651 
65.01.002.0006 15/8-1 52-40-24 2-6-8 m°? 1,5 HP 12.706 13.341 
65.01.002.0007 15/11-1 68-56-32 2-6-8 m? 3 HP 14.467 15.190 
65.01.002.0008 15/14-1 89-74-43 2-6-8 m3 3 HP 15.194 15.954 
65.01.002.0009 15/22-1 140-116-67 2-6-8 m? 5,5 HP 19.280 20.244 
65.01.002.0010 15/26-1 164-138-78 2-6-8 m3 5,5 HP 20.442 21.464 
2 110/7-1 74-54-33 3-10-14 m3 4 HP 18.656 19.589 
3 110/9-1 93-71-42 3-10-14 m? 4 HP 19.098 20.053 
65.01.002.0014 110/16-1 162-125-71 3-10-14 m? 7,5 HP 27.306 28.671 
5 
7 
9 



































65.01.002.00 





65.01.002.00 





TÜRKİYE 





65.01.002.00 110/18-1 183-144-82 3-10-14 m? 10 HP 33.442 35.114 
115/7-1 94-80-51 8-15-23 m? 7,5 HP 21.835 22.927 
65.01.002.00 115/10-1 136-120-77 8-15-23 m? 15 HP 35.973 37.772 
65.01.002.0020 115/12-1 158-140-87 8-15-23 m? 15 HP 37.542 39.419 
65.01.002.0021 120/5-1 67-55-32 10-20-30 m3 7,5 HP 24.635 25.867 
65.01.002.0022 120/7-1 94-77-48 10-20-30 m3 10 HP 31.124 32.680 
65.01.002.0023 120/8-1 108-89-57 10-20-30 m3 15 HP 38.723 40.659 
65.01.002.0024 120/10-1 134-112-71 10-20-30 m3 15 HP 39.659 41.642 
65.01.002.0025 120/12-1 162-136-90 | 10-20-30 m3 20 HP 42.456 44.579 
65.01.002.0026 132/4-1 72-50-32 12-32-40 m3 10 HP 36.714 38.550 
65.01.002.0028 132/6-1 108-77-52 12-32-40 m3 15 HP 45.716 48.002 
65.01.002.0029 145/3-1 72-58-46 25-45-55 m 15 HP 49.762 52.250 
65.01.002.0030 145/4-1 97-77-53 25-45-55 mê 20 HP 52.165 54.773 





65.01.002.00 













































































NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
5- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır. 
6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


imi ALDP SERİSİ Saano: NN 
<> HİDROFORLAR 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 n : : B F r 

ANKARATEL: (312) 409 S200 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ Bu Liste, 13.12.2021 
ANTALYATEL RILEN LIS Bu Liste, 1342 
e e TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


ya e TEKNİK ÖZELLİKLER 1 PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN < 7 , 
URUN KODU | URUN TİPİ — —ğ—  — —İ i N ÜRETİM YERİ 
BASINÇ (bar) DEBİ (m°) MOTOR GÜCÜ (HP) 4 TAKSİT | 6 TAKSİT | 10 TAKSİT 


İKİ POMPALI HİDROFORLAR 


.002.0033 13/10-2 60-43-27 2-6-8 m? 1 HP x2 29.869 31.362 32.109 33.603 
.002.0034 13/13-2 78-57-38 2-6-8 m°? 1,5 HP x2 31.634 33.216 34.007 35.588 
.002.0035 13/17-2 100-79-53 2-6-8 m? 2 HP x2 33.876 35.570 36.417 38.111 
.002.0036 13/27-2 160-123-87 2-6-8 m? 3 HP x2 38.543 40.470 41.434 43.361 
.002.0037 13/31-2 180-141-100 2-6-8 m? 4 HP x2 42.070 44.174 45.225 47.329 
.002.0038 15/8-2 52-40-24 4-12-16 m? 1,5 HP x2 30.752 32.290 33.058 34.596 
.002.0039 15/11-2 68-56-32 4-12-16 m? 3 HP x2 33.501 35.176 36.014 37.689 
.002.0040 15/14-2 89-74-43 4-12-16 m? 3 HP x2 35.400 37.170 38.055 39.825 
.002.0041 15/22-2 140-116-67 4-12-16 m? 5,5 HP x2 43.676 45.860 46.952 49.136 
.002.0042 15/26-2 164-138-78 4-12-16 m? 5,5 HP x2 45.279 47.543 48.675 50.939 
.002.0043 110/5-2 53-39-24 6-20-28 m? 3 HP x2 38.423 40.344 41.305 43.226 
.002.0044 110/7-2 74-54-33 6-20-28 m3 4 HP x2 42.947 45.094 46.168 48.315 
.002.0045 110/9-2 93-71-42 6-20-28 m? 4 HP x2 43.775 45.964 47.058 49.247 TÜRKİYE 
.002.0046 110/16-2 162-125-71 6-20-28 m3 7,5 HP x2 58.736 61.673 63.141 66.078 
.002.0049 115/7-2 94-80-51 16-30-46 m3 7,5 HP x2 49.802 52.292 53.537 56.027 
.002.0051 115/10-2 136-120-77 | 16-30-46 m3 15 HP x2 70.584 74.113 75.878 79.407 
.002.0052 115/12-2 158-140-87 | 16-30-46 m3 15 HP x2 73.552 77.230 79.068 82.746 
.002.0054 120/7-2 94-77-48 20-40-60 m? 10 HP x2 67.153 70.511 72.189 75.547 
.002.0055 120/8-2 108-89-57 20-40-60 m 15 HP x2 80.429 84.450 86.461 90.483 
.002.0056 120/10-2 134-112-71 20-40-60 m? 15 HP x2 82.192 86.302 88.356 92.466 
.002.0057 120/12-2 162-136-90 | 20-40-60 m3 20 HP x2 115.458 121.231 124.117 129.890 
.002.0058 132/4-2 72-50-32 24-64-80 m? 10 HP x2 79.443 83.415 85.401 89.373 
.002.0060 132/6-2 108-77-52 24-64-80 m 15 HP x2 95.663 100.446 102.838 107.621 
.002.0061 145/3-2 72-58-46 50-90-110 m3 15 HP x2 101.968 107.066 109.616 114.714 
.002.0062 145/4-2 97-77-53 50-90-110 m? 20 HP x2 131.631 138.213 141.503 148.085 

















































































































NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
5- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır. 
6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


gerin ALDP SERİSİ Saano: NM 
<> HİDROFORLAR 


SANAYİ VE TİCARET A.Ş 


ADANA-TEL : (322) 457 62 23 n : : B F r 

ANKARATEL: (312) 408 S200 ÖNERİLEN BAYİ SATIŞ FİYAT LİSTESİ Bu Liste, 13.12.2021 
ANTALYATEL RILEN LIS Bu Liste, 1342 
a TÜM FİYATLARA KDV DAHİLDİR e 


e >. TEKNİK ÖZELLİKLER 1 PEŞİN 1 PEŞİN 1 PEŞİN A ; P 
URUN KODU| URUN TİPİ ————— — — R il N ÜRETİM YERİ 
BASINÇ (bar) DEBİ (m?) MOTOR GÜCÜ (HP) 4 TAKSİT | 6 TAKSİT | 10 TAKSİT 


ÜÇ POMPALI HİDROFORLAR 


.002.0065 13/10-3 60-43-27 3-9-12 m3 1 HP x3 44.189 46.398 47.503 49.713 
.002.0066 13/13-3 78-57-38 3-9-12 m3 1,5 HP x3 46.290 48.605 49.762 52.076 
.002.0067 13/17-3 100-79-53 3-9-12 m3 2 HP x3 50.576 53.105 54.369 56.898 
.002.0068 13/27-3 160-123-87 3-9-12 m3 3 HP x3 58.064 60.967 62.419 65.322 
.002.0069 13/31-3 180-141-100 3-9-12 m3 4 HP x3 63.964 67.162 68.761 71.960 
.002.0070 15/8-3 52-40-24 6-18-24 m? 1,5 HP x3 45.606 47.886 49.026 51.307 
.002.0071 15/11-3 68-56-32 6-18-24 m? 3 HP x3 50.855 53.398 54.669 57.212 
.002.0072 15/14-3 89-74-43 6-18-24 m? 3 HP x3 53.036 55.688 57.014 59.666 
.002.0073 15/22-3 140-116-67 6-18-24 m? 5,5 HP x3 66.532 69.859 71.522 74.849 
.002.0074 15/26-3 164-138-78 6-18-24 m? 5,5 HP x3 69.097 72.552 74.279 77.734 
.002.0076 110/7-3 74-54-33 9-30-42 m? 4 HP x3 60.666 63.699 65.216 68.249 
.002.0077 110/9-3 93-71-42 9-30-42 m? 4 HP x3 61.903 64.998 66.546 69.641 
.002.0078 110/16-3 162-125-71 9-30-42 m? 7,5 HP x3 84.624 88.855 90.971 95.202 
.002.0083 115/10-3 136-120-77 | 24-45-69 m? 15 HP x3 104.266 109.479 112.086 117.299 
.002.0084 115/12-3 158-140-87 | 24-45-69 m? 15 HP x3 108.707 114.142 116.860 122.295 
.002.0090 132/4-3 72-50-32 36-96-120 m3 10 HP x3 118.819 124.760 127.730 133.671 
.002.0093 145/3-3 72-58-46 | 75-135-165 m° 15 HP x3 157.271 165.135 169.066 176.930 
.002.0094 145/4-3 97-77-53 | 75-135-165 m3 20 HP x3 196.866 206.709 211.631 221.474 
































TÜRKİYE 






























































NOT 

1- Fiyatlarımız Türk Lirası/adet cinsinden verilmiş olup, % 18 KDV dahildir. 

2- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbesttir. 

3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 
5- Fiyatlara paslanmaz örgülü esnek hortum ve memranlı tank dahil değildir. Bunlar ayrıca satın alınmalıdır. 
6- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 


